Selftest 


[System] 

Version : V1.02a 
Modify : Sep 18 2021Qd 
Power: 

Depth : 3 

Max Speed : 60 


(Blue Tooth} 

Name ; PT-280 
Password : 0000 

Id : 66-22-AD-D2-85° 56 
Type : GTW 

Oev Type : 040680 
Baut : 115200 


(install Fonts) 

FontSize : 12X24 

Codepage : 0P437(U.S.A. Standard 
Europe) 


[QR Code) 


(Barcode) 
EANT3 


(MMU 


6901028075831 


{ASCII Samples] 

V'ASNG’ (#4, ~. 0123456789 
WABCDEF GHIJKLMNOPORSTUVWKYZ(\] ~ 
‘abcdefghi jkImnopgrstuvuxyz {|} ~ 
Cusaaadceedi i AAfakoodllyOUe¥R: 
ANOGAROL 32; (> 14d Ana dlls 
CH bitter bent lle 
OP! ME cuTORMSapEN=t2<Sf Js=" oH 


Temperature :23.4 Voltage:8. 2 


Selftest Finished. 


